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"I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all."


„Ich schwöre Treue auf die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika und auf die Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle.“






Einleitung


Die Feuerwehr von Los Angeles sah sich in letzter Zeit mit enormen Herausforderungen konfrontiert, und es ist ganz natürlich, sich für die Natur dieser schrecklichen Brände und die Monstrosität zu interessieren, gegen die die heldenhaften Feuerwehrleute kämpften.


Schwieriger ist es, das Leid und den Schmerz der Familien zu zeigen, die ihre Häuser verloren haben, und den schrecklichen Tod der zivilen Opfer, die in den Bränden gefangen waren.


Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels war das Feuer noch aktiv, mit mehr als 6.770 zerstörten Gebäuden und 25 zivilen Todesopfern. Es hat unglaubliches menschliches Leid und finanzielle Verluste verursacht. Der Wiederaufbau wird schwierig sein. Es dauert ein Jahr, um Genehmigungen zu bekommen, und bei der Küstenkommission könnte es noch zwei weitere Jahre dauern.


Präsident Trump sagte am 24. Januar 2025 nach einer Besichtigung des Gebiets: „Ich glaube, man kann erst erkennen, wie rau und verheerend es ist, wenn man es sieht.“


Das Feuer hatte mindestens 23.448 Acres erreicht. Viele Gebäude waren leider nicht versichert, da die Policen nicht an die neuen Bedingungen angepasst worden waren. Immobilienmakler sagen voraus, dass 70 % der Eigenheimbesitzer leider nicht zurückkehren können, da sie stark unterversichert waren und die Kosten für den Wiederaufbau bei etwa 1.000 $ pro Quadratfuß liegen.


Wir beten für die Unglücklichen und Verstorbenen Hausbesitzer und ehren alle Feuerwehrleute und Rettungskräfte an diesem 4. Juli 2025 und hoffen, dass Ihnen unsere Fotoauswahl gefällt.


Cristina & Eric
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Präsident Donald Trump spricht nach der Eröffnungsparade während der 60. Amtseinführung des Präsidenten in der Capital One Arena in Washington, D.C., am 20. Januar 2025 zum Publikum. Donald Trump wurde als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Präsident Trump besichtigte am 24. Januar 2025 das Palisades-Feuer.
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Nr 1 12 Minuten nach Beginn des Palisades-Brands, 7. Januar 2025, 10:42 Uhr (linkes Detail)
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Nr 1 12 Minuten nach Beginn des Palisades-Brands, 7. Januar 2025, 10:42 Uhr (rechtes Detail)
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Nr 1 12 Minuten nach dem Palisades-Brand, 7. Januar 2025, 10:42





In den Hügeln oberhalb von Pacific Palisades finden sich Absperrbänder und verstreute Trümmer, Hinweise auf die mögliche Ursache des ersten Feuers, das schließlich Tausende von Gebäuden erfasste. Laut der New York Times brach hier das Feuer in Palisades aus, und zwar unter Berufung auf die örtlichen Polizeibehörden.


Anwohner in der Nähe beobachteten entsetzt, wie sich das jüngste Feuer am 7. Januar 2025 ausbreitete, das ausgedörrte Grasland erfasste und dann, angefacht durch aufkommende Winde, den Hang hinuntersprang. Sie riefen die Notrufnummer 911 und packten Evakuierungsvorräte für den Fall, dass sie fliehen müssten. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 10:30 Uhr, loderten die Flammen laut Fotos eines Anwohners über der Landschaft. Nur eine halbe Stunde später war das Feuer bereits einen Großteil des Hangs hinunter auf die darunter liegenden Häuser zugerast.
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Nr 2 25 Minuten nach Beginn des Palisades-Brands am 7. Januar 2025, 10:55





Feuerwehrmannschaften eilten zu Boden und aus der Luft zum Brandort, und ein Feuerwehrmann berichtete den Einsatzleitern, dass das Feuer „direkt unter der alten Brandnarbe“ – vom Neujahrsbrand – ausgebrochen sei und die umliegenden Häuser innerhalb von Minuten erreichen könnte, schrieb die NYT.


Im Moment ist das gesamte Gebiet um den Untersuchungsort unheimlich leer. Weiter unten an den Hügeln, in Richtung Meer, herrscht völlige Verwüstung. Ganze Wohnviertel wurden dem Erdboden gleichgemacht, ihre Siedlungen sind nur noch ein Gitter aus Asche.
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Nr 2 25 Minuten nach Beginn des Palisades-Brands am 7. Januar 2025, 10:55 (linkes Detail)
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Nr 2 25 Minuten nach Beginn des Palisades-Brands am 7. Januar 202510:55 (rechtes Detail)
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Nr 3 25 Minuten nach dem Palisades-Brand am 7. Januar 2025, 10:55 (linkes Detail)
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Nr 3 25 Minuten nach dem Palisades-Brand am 7. Januar 2025, 10:55 (rechtes Detail)
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Nr 3 Das Feuer ist auf einen anderen Berg übergesprungen, nach 28 Minuten, 7. Januar 2025, 10:58





Die New York Times schrieb: „Das Feuer wütete in den steilen Hängen zu beiden Seiten des Temescal Ridge Trail, der von Norden nach Süden verläuft, ungefähr in dieselbe Richtung wie die heftigen Winde, die das Feuer in Palisades kurz nach seinem Ausbruch am Dienstag, dem 7. Januar, kurz vor 10:30 Uhr vorantrieben.“
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Nr 4 Die vorpositionierte Taskforce 1600 des Forest Service wurde innerhalb weniger Stunden nach Ausbruch des Palisades-Feuers eingesetzt. Die Taskforce besteht aus dem Shasta Trinity National Forest Engine SHF 343, dem Plumas National Forest Engine PNF 322, dem Modoc National Forest Engine MDF 355, dem Tahoe Management Unit Engine TMU 341 und dem Stanislaus Water Tender STF WT242.
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